HILARY SELTMANN 


urzednik kolei panstwowej, 


przeżywszy lat 47, po długich cierpieniach, opatrzony SS. Sakramentami, 
zasnal w Panu dnia 21 lutego 1895 r. w Krakowie. 


W nieutulonym żalu pozostała żona z dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajo- 
mych i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok, które się odbędzie w sobotę dnia 
23go lutego 1895 r. o godzinie 3ciej popołudniu z domu przy ulicy Długiej 1. 44 wprost 


na cmentarz. 


Zakład pogrzebowy „Concordia“ J. K. Pękalski. Druk W. L. Anczyca i Spółki. 


